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inspection Dwg: D5105 Rev: A 
FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 
Drawing Actual | Method of 
Tolerance Accept | Reject z Comments 
Dimension Dimension ci | Inspection 
2.24 +/-0.030 


4.75 +/-0.030 


320 aaa a E A 


0.500 +/-0.010 
0.210 +/-0.010 
0.40 +/-0.030 


| 
MM | 


TT 
HH | 
lji 


Measured pel o o Audited merj Mmmm 


Rev Date e — 
A 14.07.08 | New Issue 


H:AFORMS\Quality Assurance\approved QA\FAI revE 


